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Neuntes Oapitel.
wo fa nur noch von der Anfangstemperatur abhiingt, somit nacli einige leichten Reductionen
J_  ftt\  6^°    -4-   .^°    ° __                    Pdv         P    dv
dv                        ,            Po
Alles zusammen 1st also
7) *=
(i + ftt) 4^- + ^ t(i£
Pdv        P      dv
- (1
I)as Gasthermometer sei ein Lufttherinometer, welches unter Normal druck, woftir v = F sei, gefullt ist. Aus Regnault's Beobachtungei iiber die Compreasibilitat der Luft, wofur drei nacb. verschiedenei Metnoden ausgefiibrte Messungsreihen vorliegen, hat man zuniicbst
V		JPo»		
		PV		
	1	2	3	Mittel
2,5871	0,997 79	0,99848	0,99945	0,1)98 57
5,1743	0,99515	0,99608	0,998 85	0,996 53
10,34 85	0,991 48	0,991 82	0,995 81	0,99287
20,69 70	0,985 70	0,985 31	0,98(5 22	0,98574
Die Mittelzahlen lassen sicb durch eine Interpolationsformel
j^ = 1 — 0,00088230 (— — l) + 0,000008902 (^ — I
ausgleichen, welche in Einheiten der 5. Deciroale die DifTerenzer j^ Q — 5 — 34 + 34 iibrig lassi An sich sind diese Differenzei im Verhaltniss zu den Abweichungen zwischen den einzelnen Versuchs-reiben nicht erheblich, ibr Gang zusamniengehalten rnit deni Gang dei Zablen selbst kann aber nicbt befriedigen. Fur den vorliegen der Zweck reicht die Formel aus.
Fur den Spannungscoefficienten  der Luft babe ich aus den An-gaben Regnault's1) als wahrscheinlicllste Werthe abgeleitet
1. c., S. 71.er Jochmann'schen Formel auf die Thomson-Jo ule'schen Versuche statt t zu setzen ist t + ^» foils ^ die End-temperatur bedeutet, nach alledem wird
